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Theodor Busse Nueraberg, den 15. Juli 1946 


General der Infanterie 


EI DESSTATTLI CHE ERKLAERUNG 


I, Gereral der Infanterie Theodor Busse, geboren am 


15. Dezember 1897, 
being duly sworm, depose amd say! 


Die anliegende Zeichnung ueber den Aufbau der frusheren 
deutschem Wehrmacht gibt die tatsaecalicaen Untersiellungs- 


verhaeltmisse der obersten Wehmschtfuehrung vicemty) wieder, 


(gez. Theodor Busse) 


Subscribed and sworn to before me this Zei, day of July 1946 at 


Nuremberg, Germany. 


Ben t 


FP ZIL, duly conversant with the English and German 
languages, testify that I have acted as interpreter for the swearing 


of the above affidevit 
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